•488               VI.   Allgeraeine Tfaermodynamik beliebiger Korper.
Setzt man
und bezeichnet 89 wie bei den Gasen in Abschn. 27, als Entropie, so lautet Gl. 5 in Worten:
Die gesamte Anderung der Entropie des arbeitenden Korpers bei einem KreisprozeB ist gleich Null.
Dieser Satz oder die ihm entsprechende GL 5 ist der kiirzeste Ausdruck des II. Hauptsatzes in seiner Anwendung auf Kreis-prozesse mit beliebigen Korpern.
Fiir sogenannte isotherm is che Kreisprozesse, deren einzelne Zu-stand sand eriingen nur aus Isothermen bestehen, erhalt Gl. 2 die Form
also
Aufierdem ist nach deni I. Hauptsatz und daher auch
Bei rein isothermischen Kreisprozessen ist also sowohl die Summe aller Warmemengen, als aueh die gesamte Nutzarbeit gleich Null.
Aus physikalischen Zustandsanderungen allein konnen solche Kreis-prozesse mit Gasen nicht gebildet werden, wohl aber in Verbindung mit chemi-schen Zustandsanderungen, sowie bei Losungen und Mischungen (Abschn. 112). Fiir gesattigte Dampfe enthalt Bd. II Abschn. 15 eine wichtige Anwendung dieses Falles.
99.   Die Entropie als ZustandsgroBe. Ausdruck des II. Hauptsatzes fiir beliebige Zustandsanderuugen.
Aus dem Ergebnis des vorigen Abschnitts kann nun weiterhin ge-folgert werden, daB die Entropie beliebiger Korper eine reine Zustands-groBe ist. Fur die Gase ergab sich diese Eigenschaft der Entropie unmittelbar aus ihrer Zustandsgleichung, und fiir beliebige Korper in Abschn. 43 als Folgerung aus dem II. Hauptsatz mit Hilfe des Carnotschen Kreisprozesses.
In einem beliebigen Anfangszustande pQ) vQ9 T, Punkt A9 Fig. 199, besitze die Entropie den Wert SQ. Bei einer beliebigen unter Warme-zufuhr erfolgenden Zustandsanderung AC B nimmt die Entropie um B
-~zu.   Dieser Wert kann ausgerechnet werden,  wenn die bei der
A
Zustandsanderung auftretenden Warmemengen und Temperaturen an jeder Stelle gegeben sind. S sei der Endwert der Entropie in B9 also S — SQ der Zuwachs auf dem Wege A B.
Iten Temperaturen auf ai bzw. Hi' sind.e gleichen Warmemengen und Arbeiten auftreten, wie im motorischen.
